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ROSA GALLICA AGATHA, 

( var. Regalis.) 

K. ( damascena ) flore pleno roseo purpurascente, germinibus 
ovatis pedunculisque crassioribus, pilato, rigidis-fóliis sulfúreo-viri- 
dibus. Roess. Roses, 11 o 18, cum Tab. Idem, Beschrei. der Ros. 
i, p. 82; 2, p. 83 . 

R. Rubella, flore majore multiplicato, sive plena, inca mata 
vulgo. J.-B. Hist. 2, p. 36 . 

L’AGATHE ROYALE. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui s’éléve en buisson á deux pieds et demi, ou 
environ. Ses branches , gréles, rapprochées entre elles, sont 
armées, surtout dans leur partie supérieure, d’aiguillons courts, 
inégaux , les plus grands dilates á leur base. Les feuilles se 
composent de cinq, rarement de sept folióles, fermes au tou- 
cher, plus ou moins arrondies, glabres en-dessus, tomenteuses 
en-dessous, doublement dentées, les dents parfois surmontées 
de petites glandes. Elles sont portees par un pétiole un peu 
velu , garni de quelques petits aiguillons, ayant á sa base des 
stipules décurrentes, biíides, pointues au sommet. Les fleurs, 
moyennes, sont disposées, plusieurs ensemble , á l’extrémité 
des rameaux. Le tube du cálice est presque ovoide, et á-peu- 
présglabre: le pédoncule qui le supporte est muni d’un grand 
nombre de poils courts et glanduleux. Corolle trés-double, a 
pétales d’un rose un peu vif, ceux du centre roulés et chiffon- 


















































